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RAIZ 


Calculando Raiz Quadrada usando a função =POTENCIA. 


Digite em qualquer célula =POTÊNCIA(9;1/2). O Excel vai retornar o resultado 3. 


=POTENCIA(4;1/2) 
=POTENCIA(36;1/2) A B 
36 | =RAIZ(A1) 
Usando a função Raiz Quadrada 16 | =RAIZ(A2) 
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RAIZ CUBICA 131072 
=A1 ^(1/3) 262144 
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